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Lenga Xaasongaxango 



Vos an lenga piemonteisa 

Per amprende a dovre 'I sistema die parla locaj ch'a varda si. 


Contnu 

Pais an dova a I'e parla 
Classificassion 
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Arferiment bibliografich per chi a veul fe dj'arserche pi ancreuse 


Pais an dova a I'e parla 

La lenga Xaasongaxango o Xaasongaxango a fa part die lenghe nlger- 
kord ofanian-e e a I'e parla specialment an Mali. 
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Classificassion 


Ne schema ed classificassion del Xaasongaxango a peul esse: 


■ lenghe nlger-kordofanian-e 
■ lenghe Mande 

■ lenghe ossidentaj 

■ lenghe sentro sud-ossidentaj 
■ lenghe sentraj 

■ lenghe Manding-Jogo 
■ lenghe Manding-Mokole 
■ lenghe Manding 


lenga Xaasongaxango 























































Codes ISO 

- Codes ISO 639-3: KAO 


Arferiment bibliografich per chi a veul fe 
dj'arserche pi ancreuse 

http://www.sil. org/iso639-3/documentation.asp?id=kao 
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